فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله 
قرأت في أحد كتب الشيخ الألباني رحمه الله أنه صحح حديث عائشة ( كان 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ) . 
وقد سمعت من بعض العلماء أن هذا الحديث لا يصح فأحببت أن أرفع هذا 


الال ا كم لمعودة ا هبلك يواه ساك ناسين و کا كم ويف 
فيكم القاصي والداني . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الجواب : هذا الحديث روه أبو داود الطيالسي ( ۱۳۹۷ ) وأحمد في مسنده (5 / ٤١‏ ) وأبو 
داود ( ۲۲۸ ) والترمذي ( ۱١۸‏ ) وابن ماحة ( 58١‏ ) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الأسود 
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء ) . 

وهو معلول أخطأ فيه أبو إسحاق واضطرب فيه ولم يأت به على وحهه الصحيح وقد رواه غير واحد عن 
الأسود عن عائشة بلفظ آحر فقد حرّج مسلم في صحيحه من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت (( كان 
رول الله صلی :الله عليه وسلم إذا كان جنا أراد أن يأكل أو ينام توضاً وضوءه للصلاة )) وهذا هو الحفوظ . 

وقد ذكر ابو داود في سننه ( ۲۲۸ ) عن يزيد بن هارون أنه قال هذا الحديث وهم يعي حديث أبي 
إسحاق . وقال الإمام أحمد ( ليس صحيحاً ) وقال أبو عيسى الترمذي في جامعه ( وقد روى عن أبي إسحاق 
هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق ) . 

وهذا لا حلاف فيه بين أئمة الحديث حكى اتفاقهم غير واحد . 

قال الحافظ ابن رحب رحمه الله في الفتح ( ١‏ / 777 ) وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف 
على إنكاره على أبي إسحاق منهم إسماعيل بن أبي خالد وشعبة ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن 
أبي شيبة ومسلم بن الحجاج وأبو بكر الأثرم والموزحاني والترمذي والدارقطئ . 

وقال أحمد بن صا المصري الحافظ : لا يحل أن يروى هذا الحديث - يعي أنه حطأ مقطوع به فلا تل 
روايته دون بيان علته . 

وأما الفقهاء المتأحرون : فكثير منهم نظر إلى ثقة رحاله فظن صحته . 

وهؤلاء يظنون أن كل حديث رواه ثقة فهو صحيح ولا يتفطنون لدقائق علم علل اللحديث . ووافقهم 
طائفة من المحدثين كالطحاوي والحاكم والبيهقي . 

وتبعهم على ذلك بعض أهل عصرنا وجزموا بصحة الخبر معتمدين على ظاهر إسناده وثقة رواته وهذه 
غفلة عن دقائق علم العلل ومخالفة لصنيع أئمة هذا الشأن الذين أطبقوا على حطأ أبي إسحاق واضطرابه في 
ذلك وتفرده عن الثقات والله أعلم . 


